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केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 
अमोनिया के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 अक्तूबर , 1998 
का . आ . 935( अ ). - केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वायु ( प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण ) अधिनियम, 1981 ( 1981 का 14 ) की धारा 16 
( 2 ) ( एच ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा तत्काल अमोनिया ( NH,) के लिए निम्नानुसार परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक अधिसूचित करते 


अमोनिया के लिए परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक 
दैनिक औसत ( नमूना अवधि 24 घंटे ) : 

0. 4 मि . ग्रा ./घ. मी. ( 400 माइक्रोग्राम / घ. मी. ) 
104 नमूनों का वार्षिक औसत 
( प्रति सप्ताह 2 नमूने लिए जाएं ) 

0 .4 मि . ग्रा ./ घ. मी . ( 100 माइक्रोग्राम /घ. मी. ) 

[ फा. सं. विधि /110 ( 26 ) / 88 ] 

दिलीप विश्वास, अध्यक्ष 
CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD 
Ambient Air Quality Standard for Ammonia 

NOTIFICATION 

Now Delhi, the 14th October , 1998 
S . 0 . 935 ( E ).. — The Central Pollution Control Board in exercise of its power conferred under Section 16( 2 ) ( h ) of the 
Air (Prevention and Control of Pollution ) Act, 1981 (14 of 1981 ) hereby notify the Ambient Air Quality Standard for 
Ammonia (NH ,) with immediate effect, as under : 

Ambient Air Quality Standard for Ammonia 
Daily average ( Sample duration 24 hrs.) 

0. 4 mg / m ( 400 pg/ m ) 
Annual average of 104 samples 

: 0.1 mg/ m (100g/ m ) 
(2 samples drawn every week ) 

[ F. No. Legal/ 110( 26) /88 ] 

DILIP BISWAS, Chairman 
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